Dr ROMAN MARTINI 


wiceprokurator Specjalnego Sądu Karnego w Krakowie 


Kawaler Orderu „Virtuti Militari“ i Krzyża Walecznych 


przeżywszy lat 37, zmarł śmiercią tragiczną dnia 30 marca 1946 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim, na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek 
dnia 4 kwietnia b. r. o godz. 4'” po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają: 

Prokuratorzy i Sędziowie. 
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Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” 
| JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków; ul Mikelajsko Y3. 
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